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30. Die TVS-f&iel (fur Luit).   TaM Ha, Anhang.
Diese Tafel erstreckt sich, im Gegensatz zur Texttafel II, die bis zu Temperaturen von 2000 ° reicht, auf das Temperaturgebiet zwischen — 50 ° und -f- 350 °. Ferner sind die Volumina nach. einem anderen Verfahren zum Ausdruck ge-bracht, als in der Texttafel. AuBerdem sind Linien (Gerade) konstanten Warmeinhalts eingetragen, mit deren Hilfe es moglich 1st, den nutzbaren Arbeitsaufwand von Luftkompressoren in Cal. unmittelbar aus der Tafel abzugreifen.
In der Tafel sind zwei Tafeln iibereinandergelegt, deren Kurven als gemeinsame Ordinaten die Temperatur besitzen, wahrend die Abszissen bei der einen Teiltafel die Volumina, bei der anderen die Entropien sind.
Die Ordinatenachse der T7-Tafel ist die vertikale Grenzlinie rechts. Hire Abszissenachse liegt um 273° unterhalb der starker ausgezogenen Wagrechten (0°), der Koordinatenanfang ist also der absolute Nullpunkt. Nach diesem laufen alle Gerade „ konstanten Druckes" wie friiher in Fig. 6 gezeigfc. Die TV- Tafel mit ihren Geraden, deren zugehoriger Druck angeschrieben ist, bildet also ein vollstandiges Zustandsdiagramm. Jeder Punkt stellt zusammengehorige Werte von Temperatur, Volumen (von 1 kg Luft) und Druck dar: die Ordinaten bis zur Wagrechten 0° die Temperatur in Celsius-graden, die Abszissen bis zur rechten Vertikalen die spez. Volumina und die den Geraden angeschriebenen Ziffern den Druck. Fur Punkte, die nicht auf einer der Geraden liegen, ist der Druck einzuschatzen.
Die Ordinatenachse. der zweiten Teiltafel, einer TS-Tafel, ist die starker ausgezogene Vertikale, links von der Mitte. In dem Punkt wo sich diese mit der Wagrechten 0° trifft, ist die Entropie gleich 0 gesetzt und der Druck gleich 1 at abs. Die Abszissenachse fallt mit derjenigen der TV-Tafel zusammen, liegt also bei —273° (auBerhalb des Blattes).
Die schrag von links unten nach rechts oben verlauf enden Kurven sind Kurven konstanten Druckes, wie in Fig. 48. Sie sind nach dem am SchluB des Abschnitts 27 entwickelten Verfahren be-rechnet, also unter Beriicksichtigung des Wachstums von c mit der Temperatur.
Die Wagrechten im rechten Teil der Tafel sind die Temperaturen in Abstanden von 10° (l°=lmmj. Die ausgezogenen Wagrechten innerhalb des Gebietes der Ku'rven sind die Temperaturen, die glatten Werten des Warmeinhalts bei konstantem Druck entsprechen. Die zugehorigen Warmeinhalte sind jeder Geraden angeschrieben. Es fallt hierbei auf, da8 der Warmeinhalt bei 0° nicht gleich 0 Cal. gesetzt ist. Dies riihrt daher, daB, wie aus Abschn. 95 hervorgeht, der Warmeinhalt bei konstantem Druck fur 0° gleich ApQv0 oder gleich 273^.JB = 273 (cp — cJ-Cal. zu setzen ist, wenn die Energie bei 0° gleich Null gesetzt wird. Da es in der Tafel nur auf die Unterschiede. des Warmeinhalts ankommt, so hatte ebensogut auch i = 0 fur 0° gesetztstab nach rechts ginge. Daboi kommt man fiber die Tafel hinaus. Man kann aber ebensogut nach links abtragen und gelangt dadurch auf den Teilstrich 5. Der Druck fallt auf den iunften Toil seinos Anfangs-wertes. (Vgl. die etwas verschiedenen Werto fiir FeucTgase, Abschn. 26, Beispiel 3.)hn. 45.)
